جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 3005 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: معهد السعادة للعوق الفيزيائي 


00 مسمس ل ضرم ات سس TG‏ 
1 | 1421913005001 | أمير نجم عبد الخالق عزين ______| 84 | 50 | 85 | 58 | نجج | 27 ا 
٠‏ 2 | 1421913005002 _| ابا عبد الله الحسين سعدون درعم ا | 54 | 50 | 50 | 62 | ناج | 26 
| 3 | 1421913005003 | الحسن ابراهيم وادي لفتهة 0 | 75 | 66 | 69 | 82 | ناج | 22 | 
| 4 | 1421913005004 | بشر حامد محمد عيسى | 60 | 39 | 22g‏ | 56 | ملك | 0 
5 | 1421913005005 | بكر محمد سامي عبد الله ا | 61 | 53 | 63 | 50 | نجج | 27 
| 6 | 1421913005006 | عباس محمد عباس زامل ___| 50 | 38 | 2323 | 57 | مسل | 0 
7 | 142191300500 | عبد لله مثتى عبد عجرش 002020200 | %3 | 25 | 33 | 24 | 
8 | 1421913005008 | علي خالد صالح عابر ____| 50 | 50 | 52 | 63 | نجج | 25 | 
9 | 1421913005009 | علي شوقي سليم حمدان 0 |0 50 | 53 | 33 | 64 | مل | 0 
10 | 1421913005010 _| منتظر فراس عبد الرحمن مناور_____ | 62 | 50 | 50 | 67 | ناج | 29 
| 11 | 1421923005002 | عذراء علي كريم ثويني 00000 | 50 | 61 | 63 | 73 | تهج | 27 | 
الممتحنو | | ظ 


نسبةالنجاح | سا 


_ سترعين | فسون | ملين | «سيون |اضيةصوة 












برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


